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नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अगस्त 29 , 2013 / भाद्र 7 , 1935 
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 29, 2013/ BHADRA 7, 1935 


CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY 

COMMISSION 
CORRIGENDUM 


केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग 

शुद्धिपत्र 
नई दिल्ली, 29 अगस्त , 2013 
सं . एल - 1 / 44 / 2010 - केविविआ. - केन्द्रीय विद्युत 
विनियामक आयोग की अधिसूचना संख्या एल - 1/ 44/ 2010 - केविविआ , 
तारीख 24 नवम्बर , 2011 , जिसे भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग III , खंड 4 , क्र . सं . 229 , तारीख 25 नवम्बर , 2011 को 
प्रकाशित किया गया था , में , पृष्ठ 3 की पंक्ति 23 में " 1 दिसम्बर " 
अंक तथा शब्द को " 1 जनवरी " अंक तथा शब्द पढ़ा जाए । 

ए. के. सक्सेना, प्रमुख ( इंजीनियरिंग ) 
[ विज्ञापन -III / 4/ असाधारण/150/13 ] 


New Delhi, the 29th August, 2013 

No. L -1/ 44/ 2010 -CERC. — In the notificationof the 
Central Electricity Regulatory Commission , No. L - 1 /44 / 
2010 -CERC , dated the 24th November, 2011 published in 
the Gazette of India, Extraordinary , Part III, Section 4 , 
S . No . 229, dated the 25th November, 2011 at page 10 , in 
the last line, the word and figure “ 1st December ” shall be 
read as “ 1st January ” . 

A . K . SAXENA , Chief ( Engineering ) 

[ ADVT.- III /4/ Exty./150/ 13 ] 
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